Ks. WOJCIECH RUTKOWSKI 


proboszcz i kanonik, wicedziekan w Kzezawie 


urodzony w r. 1851, wyświęcony w r. 1877, po długiej i ciężkiej chorobie, 
opatrzony św. Sakramentami, zmarł dnia 3 lipca 1912 roku w Krakowie. 


Nabożeństwa żałobne przy zwłokach w kościele OO. Bonifratrów rozpoczną się w piątek dnia 


5 b. m. o godzinie wpół do g rano, poczem nastąpi eksportacya wprost na cmentarz krakowski. 


Na smutne te obrzędy stroskana rodzina wraz z Dekanatem bocheńskim zapraszają Przewielebne 


Duchowieństwo, Parafian ze Rzezawy, Znajomych, Przyjaciół 1 Wiernych. 


Zaktad pogrzebowy , Concordia” Jana Wolnego w Krakowie, plac Szczepański 2. Orukarnta Zwiazkuwa w Krakowie 


